Mieczysław Rydel 


syn Ś. p. prof. Lucyana Rydla, 


przeżywszy lat 18, zmarl nagle w Nizinach dnia 2 Sierpnia 1899 roku. 
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Pogrzeb odbędzie się w Krakowie z dworca Kolei Państwowej przy ulicy Pawiej w Piątek dnia 
4-go Sierpnia b. r. o godzinie 5-tej po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem będzie w Sobotę dnia 5-go b. m. o godzinie g-tej rano w kościele OO. Kapucynow, 
na które to obrzędy zapraszają w ciężkim smutku pogrążona matka i rodzeństwo. 


